LI 


Za spokój duszy $. p. 


Feliksa Murdzieńskiego 


b. Oficyała c. k. Dyrekcyi powiatowej skarbowej 
i wieloletniego Inspektora zdrojowego w Krynicy, 
zmarłego w Nowym Sączu dnia 4 Czerwca 1885 r. 


odprawi się w Kaplicy Zakładu zdrojowego w Krynicy dnia 8 Czerwca b. r. 
o godzinie 9 zrana 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


na które Rodzinę, Krewnych i pobożną Publiczność, zaprasza rzetelny Przyjaciel zmarłego. 


W drukarni „CZASU“ w Krakowie. 


